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İLÇEMİZ YEŞİLIRMAK CAMİİ BAHÇESİ PERİŞAN HALDE 


Aylardır yıkılan duvarı yapılmayı beklerken ,yanındaki depo yazın 
çocukların okuduğu çatısı harabeyi andırırken insanlar için tehlikeli duruma 
gelmiştir. 

Camiinin tuvaletleri ile ilgili şikayetlerin yoğunlaşması üzerine konu ile 
ilgili olarak cemaat durumu şu şekilde açıkladı;”Camlii ile ilgili olarak 
camiinin kubbesi,camların plastik doğrama yapılması,minaresi ve diğer 
masrafları kendi gayretlerimiz ile yaptırdık” dedi. 

Camiinin arsasında buluna tuvalet ve çatısı yıkılan odanın yeniden 
yapılması gerekiyor. Yaz Kur'an kurslarında bir sınıf ,kışın gece derslerinin 
işleneceği bir mekanın olması için cemaatin ve yetkililerin konuya duyarlılık 


göstermelerini bekliyoruz. 
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